HENRYK WITOLD REINBERG 


kancelista c. k. Sadu krajowego w Krakowie, 


przeżywszy lat 35, po krótkiej chorobie, zmarł dnia 21 października 1902 r. 


Pogrzeb odbędzie się we czwartek dnia 23-go b. m. o godzinie 3 popołudniu z krypty kościoła 
XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to obrzęd Koledzy Zmarłego 
zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 24-go b. m. o godzinie wpół do 8-mej rano w kościele OO. Franciszkanów. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie, ul. Koper..ika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


